Table 2 


Average Water {%) 
By GC 


Time 

Uncased 

E55 Filler 

Uncased 

E55 Ciats. 

Cased 

Cased 

DBC Ciorts 

00:00 

11.4 

11.2 

9.2 

10.9 

00:30 

11.4 

11.1 

12.0 

11.8 

01:00 

11.4 

11.0 

12.0 

11.7 

01:30 

11.4 

11.0 

12.6 

11.8 

02:00 

11.4 

10.7 

13.0 

11.7 

03:00 

11.2 

10.8 

14.8 

13.4 

04:00 

11.4 

10.6 

14.2 

12.0 

06 : 00 

12.1 

11.5 

14.6 

12.9 

24:00 

11.3 

11.2 

13 . S 

14.2 

48:00 

11.3 

11.1 

13.3 

13.6 


PM3000785029 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rtpk0001 



